JANINA 


BROWOLSKA 


EM. NAUCZYCIELKA 


urodzona 2. VI. 1901 r. w Nowym Saczu 


zmarta 18 marca 1977 roku w Krakowie. 


NABOZENSTWO ZALOBNE przy zwiokach odpra- 
wione zostanie we wtorek dnia 22 bm. o godzinie 9 
w kościele św. Mikołaja w Krakowie, po czym nastą- 
pi eksportacja zwłok do rodzinnego grobowca na 
cmentarzu w Nowym Sączu, o czym zawiadamiają 


pogrążeni w głębokim żalu: 


BRACIA I RODZINA. 
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